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. ROSA KAMTCHATICA. 

R. germimbus pedunculisque glabris, caule aculeatissimo hirsuto, 
petiolis subinermibus, foliolis obovcitis. Vent. jardín de Cels. 67. 

R. ( Kamtzchaticá) germ. subglobosis, etc. Poiret, Ene. vol. 6, 
pag. 281. 

R. ( Kamtschatica ) germ. globosis , etc. Pers. Sjn. 6. 

R. (. Kamtchatica ) Nouv. Duhamel, vol. 7, pag. 21. 

R. (. Ferox ) germinibus globosis pedunculisque glabris: fo/iis 
quadrijugis, cum folio terminah : foliolis ovcitis, rugosis, serrcitis : 
petiolis aculeatis: caule aculéis numerosis rectis albicantibus armato. 
Andrews, Roses. 

ROSIER DU KAMTCHATCA. 

DESCRIPTION. 

Ce Rosier s’éléve en buisson á la hauteur de deux á trois 
pieds, au plus. Ses tiges, comme eotonneuses, sont hérissées, 
ainsi que ses rameaux, d’aiguillons nombreux, droits, iné- 
gaux, aigus, de couleur blanchatre, les plus courts souvent 
surmontes d une petite glande. Les feuilles se composent de 
sept, neuf, et quelquefois de onze folióles, d’un vert foncé 
en - dessus, plus pales en-dessous, mol les au toucher, quel¬ 
quefois obtuses, mais, assez souvent, ovales - pointues, á 
dentelures inégales et glanduleuses. Elles sont portees par 
des pétioles couverts de duvet, armes de quelques aiguillons 
et garnis á leur base de stipules allongées , ciliées, munies de 
glandes purpurines. Les fleurs, terminales, presque toujours 
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